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Zemja 


Zemja je sloncu treci najblisi planet. Ma radius 6378 km a wolumen 
1.0832073xl0 12 km 3 . Temperatura so tu pohibuje wot -89 °C do 
57.7 °C a tlok na morskej hladzinje je 101.3 kPa. 

Zemja jako domjacy planet clowjestwa je po zdacu jenicki planet, na 
kotrymz je so wuwilo ziwjenje. 


Wotkaz 

fa Commons: Zemja (https://commons.wikimedia.org/wiki/Cate 

gory:Earth?uselang=hsb) - Zberka wobrazow, widejow a 
awdiodatajow 
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